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Die Grossen &i, L±, L%, L$, . . ., nennt Wiedeburg, einer von Ostwald eingefiihrten Bezeichnung folgend, Intensitatsgrossen.
Zwischen den Coefficienten bestehen zunachst Bedingungs-gleichungen, welche es, wie im Falle zweier Vorgange, ermoglichen, die eingeftihrte Energie als Differential einer quadratischen Function der Yariabeln <fr, L^ L2, . . . darzustellen. Herr "Wiedeburg nimmt noch andere Relationen als wahrscheinlich an, unter anderena solche, welche besagen, dass die ^Widerstandsgrossen" o>i,£>2, ... unabhiingig sind von der jeweiligen Intensitatsgrosse desjenigen Yorganges, rait dessen Differentialquotienten (ins Quadrat erhoben) das betreffende co multiplicirt ist. Fiir zwei Vorgange haben wir hiernach gemass G]ei" chungen 20) und 22)
31)
Aus dieser Beziehung folgt
und es werden die Widerstandscoefficienten nach den beiden letzten G-leichungen unter 22)
32)                            <Ds = y"L,        aL=:>y'&.
Ich andere nun die Zeichen etwas, indem ich die Accente durch ebenso viele Zahlindices ersetze. Wir bekoinmen alsdann an Stelle des Grleichungssystemes 18)rper — derjenige, der nur als Warmequelle dient — eigentlich iiberhaupt aus, es komint nur der Korper in Betracht, der den Yorgang durchinacht, dann aber ist die Gleichung 17), in der &' und co1 sich gerade auf den passiven Korper beziehen, nicht recht verstandlich, da es jeder beliebige Korper sein konnte, d. h. da &' und co' dann vollig beliebig sind. Wir miissen
